巧認する 


設定を変更する . 

別売り商品 . 

有害サイトか5お子さまを守る 
保証とア フターヴー ビス ••• 
消耗品.有寿命部品について. 


^は画面で見るマニュアルのマークです。 

この説明書は、 CF - F 8 シリーズ、 CF - 丫8シリーズ、 CF - W 8 シリーズ、 CF - T 8 シリーズ、 CF - R 8 シリーズ共用で 
す。共通部分のイラストは CF - W 8 シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。 


f パソコンを廃棄または譲渡するとさには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが 
流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順 
については、『取扱説明書基本ガイド』などに記載の「本機の廃棄-譲渡時にデータを消去する」を 
ご覧ください。 

本機を廃棄-譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓□をご利用ください。 
•パナソニックの Web ページ 

( http :// panasonic . biz / pc / recycle / product _ recycle / data _ delete _ home . html ) 
♦パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル函，日 120-8730^9) 

家庭用パソコンのリサイクルについて 

使用済みになったパソコンを廃棄するとさは、下記 Web ページをご覧ください。 

\ http :// panasonic . biz / pc / recycle / product _ recycle / home.html , 



Panasonic 


( CF - W 8 シリーズのイラストです。） 


取扱説明書準備と設定ガイド 

パーソナルコンピューター 


品番 CF - F 8/ CF - Y 8/ CF - V \/8/ CF - T 8/ CF - R 8 シ U —ズ 


初めにお読み<だをい 

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフター 
サービスについて説明しまず。 

本書および『取扱説明書基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。 


ち< じ 


最初に行う 


1付属品の確認 . 2 

2バッテリーパックを取り付ける . 3 

3電源を入れる . 己 

4 Windows をセットアップする . 7 


□ 2368 

^ ^1 ^1 Ti Ti 























1 付属品の確認 


付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください 

(今17ぺージ）。 



バッテリーパック 

AC アダプター 

その他 

CF-F8 

シリーズ 

品番： CF-VZSU 己巨 U 

品番： CF-AA 巨己 02A 

•電源コード . 

(付属の電源コード 1 
CF-AA1632A/CF 
拟外の製品などに転 
•クイックスタートす 
(青い表紙） . 

•保話書 . 

•取扱説明書 

. 1 本 

ま、 CF-AA6 己 02A/ 
=-AA6372A/CF-AA6282A 
ミ用しないで < ださい。） 

f イド 

.Iffl 

CF-Y8 
シリーズ 

品番： CF-VZSU45 

品番： CF-AA1632A 

[M 

. 1 枚 

CF-W8 

シリーズ 

品番： CF-VZSU 己 1AJS (シルバー） 
または 

CF-VZSU 日 7 JS (ブラック） 
色 m がの仕様は同じです。 

品番： CF-AA6372A 

-準備と設定ガイド（本書） . 1 冊 

-基本ガイド . 1 冊 

- Windows Vista® Business 

入門ガイド . 1 冊 

-無線 LAN 接続ガイド . 1 枚 

• Windows® XP 

ダウングレードについて . 1 冊 

•プ□ダクトリカバリー DVD-ROM . 2 枚 

(Windows XP 用 1 枚と Windows Vista 用 1 枚） 

CF-T8 

シリーズ 

品番： CF-VZSU 己 1AJS 

C CF-Y8 シリーズ )( CF-W8 シリーズ ) 

•コア . 1 個•コア . 1 個 

終 ^ 

(使用方法は『取扱説明書基本ガイド』の「使用 
上のお願い」をご覧ください） 

CF-R8 
シリーズ 

品番： CF-VZSU49 (シルバー） 
または 

CF-VZSU 曰 4U (ブラック） 

色 m がの仕様は同じです。 

品番： CF-AA6282A 


^1パソコン本体と同じ色のバッテリーパックが付属しています。バッテリーパックの品番は、バッテリーパック 
底面に記載されていますのでご確認ください。 

• プ□ダクトリカバリー DVD-R 日 M について 

Windows XP をお使いになる場合は、「プ□ダクトリカバリー DVD-ROM Windows ® XP Professional 
SP 2」を使って Windows XP をインス I -- ルしてください。 

インストールすると、 Windows Vista は消去され使用できなくなります。また、 Windows Vista と_ 

Windows XP では使用できるアプリケーションソフトが異なります。 

Windows Vista に戻す場合は、「プ□ダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista ® Business SP 1 」を 
使って Windows Vista をインストールしてください。 

詳しくは、付属の 『 Windows ® XP ダウングレードについて』をご覧ください。 

- 

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書基本ガイド』の「ソフトウエア使用許諾書」 

をご確認ください。 



































2 パッテリーパックを取り付ける 


C ： /33D - 

• 左ちのラッチが正しく □ ックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーノくックが外れるこ 
とがあります。 

♦バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 

巧れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかつ 
たりする場合があります。 


〔 CF - F 8 シリーズ I 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライ 
ドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちのくぼみとパソコン本体の突起 
が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わな 
い場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端 
が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてく 
ださい。 


参バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした 
状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 


〔 CF - Y 8 シリーズ 1 

①本体を裏返し、バッテリーパックの左側のラッチを 
'の方向にスライドさせる。 

⑨バッテリーパックを矢 EP の方向にスライドして取り付 
ける。 

③左側のラッチを a の方向にスライドさせ、しっかり 
と固定されていることを確認する。 

(ち側のラツチは、バッテリーノくックが正しく取り付 
けられると自動的に□ックされます。） 


♦バッテリーパックの取り外し方 
①バッテリーパックの左側のラッチ（手動）を'の方 
向にスライドする。 

⑨ち側のラッチを'の方向にスライドした状態で、 
ラッチ部分に指を添えて本体と平行にバッテリーパッ 
クを押し出す。 




突起 


























































I 2 バッテリーパックを取り付ける 


〔 CF - W 8/ CF - T 8 シリーズ) 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライ 
ドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちの突起とパソコン本体のくぼみ 
が合うように挿入してください。突起とくぼみが合わな 
い場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮か 
ないように上か!5軽く押しながらスライドしてくださし、。 


•バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした 
が態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 


〔 CF - R 8 シリーズ 1 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢 EP の方向にスライ 
ドして取り付ける。 


•バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした状 
態で、バッテリーノくックを本体と平行に外へ巧し出す。 



ラッチ 
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3 電源を入れる 


ディスプレイを開< 

f CF - F 8 シリーズ J 
①八ンドルを手前に引く。 

⑨ディスプレイラッチを押しなが！5、③ディスプレイ 
を開<。 

デイスプレイを開いた後は、八ンドルを収納してくだ 
さい。 



〔 CF - Y 8/ CF - R 8 シ U - ズ） 

①ディスプレイラッチを押しなが！5、⑨ディスプレイ 
を開<。 



〔 CF - W 8/ CF - T 8 シリーズ) 


パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持ってデイ 
スプレイを開<。 



[ ク ^ W1 - 

♦ディスプレイを i 4 criu 上開けたり、必要 iU 上の力を加えたりしないで 
<ださい。 

♦ディスプレイを開閉する際は、ち図の〇印の部分をお持ちください。液 
晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。 
♦ディスプレイを開くときにパソ]ンが浮く場合は、側面などに手を添え 
て開いて < ださい。 















3 電源を入れる 


SAC アダプターを接続する 


AC 100 V ©"®"© 



AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まり 
ます。 

[ ク ^ W1 - 

• 本書で説明している Windows のセットアップが完了するまで、 
AC アダプターは抜かないでください。 

•バッテリーノ くックと AC アダプター iU 外の周辺機器は接続しない 
で < ださい。 


回 電源を入れる 

I CF - F 8 シリーズ) 

電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表 
示ランプむが点なした5手を離します。 

♦電源スイッチを4秒上スライドさせたり、連続し 
てスライドさせたりしないで<ださい。 

I CF - Y 8/ CF - W 8/ CF - T 8 シリ-ズ） 

電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表 
示ランプむが点なした5手を離します。 

♦電源スイッチを4秒上スライドさせたり、連続し 
てスライドさせたりしないで<ださい。 


〔 CF - R 8 シリーズI 

電源スイッチむを約1秒間押し、電源状態表示ラン 
プ〇および®が点なしたら手を離します。 

♦電源スイッチを4秒 iU 上押したり、連続して押した 
りしないで< ださい。 





に/^^ - 

♦電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 
カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待 
ち < ださい。 

♦英語キーボード搭載モデルの場合 

Windows XP にダウングレードした直後の Windows XP のセットアップでは、内蔵の英語キー 
ボードを日本語キーボードとして認識します。このため、一部のキー（@や&、 * など）を押すと、 
キー上ので字と異なる文字が入力されてしまいます。次のことに注意してください。 

• パスワードはセットアップ終了後、[コント□ールパネル]で設定してください。 

Windows セットアップ時にパスワードを設定すると、意図しないパスワードが設定され、解除 
できなくなる場合があります。解除できなくなった場合は、 Windows を再インス!-ールしてく 
ださい。 

• 項目の選択や[次へ]をクリックする操作などはホイールパッドを使用してください。 

• Windows セットアップ時に日本語のアカウント名などを入力する場合は、 M + B を巧して日 
本語入カモードにしてか ら入力 してください。 

アルファベットは、キー上の文字のとおりに入力でさます。 

また、セットアップ完了後 （ 「ようこそ」画面が表示された後）は英語キーボードとして認識され 
ふ 9 〇 
































4 Windows をセットアップする 


所要時間：約20分 


ホイールパツドの基本操作 


マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。 

Windows のセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイール 
パッドの操作面と左ボタンを使います。 

操作面 （ ホイ ー J レノ、ツ r ) 「 機能 I J 呈作 



に/^^ - 

♦操作面にものを置いたり、つめなど先の 
とがったものや硬いもの、ペンのような 
跡の残るもので操作しないでください。 
♦油などでホイールパッドを巧さないでく 
ださい。ポインターが正常に動かな<な 
ります。 


ポインターを 

動かす 


指先を操作面で動かす。 

タップ/ 

ク U ック 


タップ クリック 

または 感// 

ちク U ック：ちボタンをク U ックする。 

ダブルタップ/ 
ダブルクリック 


ダブルタップ 

または 

ダブルクリック 

感 /I 

ドラッグ 


または 

1回タップしてから 
素早<指先で操作面 
をこする。 

ボタンを押しなびら 
指を移動させる。 

縦/横 
スク□ール 


または 

下ち向/ちち向 上ち向/左ち向 

円を描くよラにホイールパッドをなぞる。 
横スク□ールは、ご使用前に初期設定び必要 
です。 

今 皆 『操作マニュアル』「© (ホイールパッド)」 


[ Windows のセツトアップ 


CjfjSD - 

電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 
カーソルだけが表示された状態がしば5く続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待ち 
<ださい。 


Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。 
















































4 Windows をセツトアップする 


な巧 WifKtows のたザトアがプ 

^ © ライセンス条項をよく読む。 

ライ亡ン巧巧を3銭がこなつてください < 

マイクロソフトソフトウホ7ライセンス丢巧 * 

WINDOWS VISTA BUSINESS SERVICE PACK 1 。 

ホライセンスま巧は、わぎなとな下の巧で紋結される转約まです。 

. リマ、わ*マルIて r ホVつ卜 h — プ1 III Ml 1 1 1 II1 iij^ 11一 

fs ライたシ媒巧に同忌します (Windows を fi 細するには同點祕 S) 的 

::: rrl © 2 か所をクリックして 
^ チェックマークを付ける。 

パナソニックエンド立ーザーライセンスを巧 - 

第1条佳が ゾ 

おぎさまは、ホソフトウ A ア（パソコン木な:に巧巧のバ-ドディスク、付属のマソグ 
ニユアルや CD-R OM/DVD- 反 OM などに IH 錄または記我された巧巧のこ 
ぞいいます）の巧巧巧ぞ语ることはできますが、持許巧、苦评巧または^^^, 

(苗ち韦センスまなに同ちします (Windows を励するには唐意病を養)圧美 V 

^の[次べをクリック。 1 

(r 式へ W つす ^ k 




f この画面の設定は後で変更可能 'I 


同意していただけない場合は、 
本機を使用でさません。 


ユーヴー名とノてスワードは自由に 
入力してください。ただし、ユー 
ヴー名に CON 、 PRN 、 AUX 、 
CLOCKS . NUU C 0 M 1 〜 C 0 M 9、 
LPT 1 〜 LPT 9 は使用できません。 


顧メ巧- 

♦ [[Caps Lock II が □ック されていたり、 [iNumLk 略 押して テンキーモー ドが有 
効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワー 
ドが入力/設定されてしまうおそれがあります。 

♦設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘 
れると Windows に□グオンできなくなります。 



「コンピュータ名」は、ネットワー 
クを使用して複数のパソコンと 
接続する場合に本機を識別する 
ための名前です。自由に入力し 
てくださし^。ネットワークに接続 
しない場合は、画面【し表术され 
た名前を変更する必要はありま 
、せん。 


Windows の自動更新び南効]にな 
り、インターネット接続時に 
Windows の更新プ□グラムび自動 
的にインストールされます。 

[重要な更新プ□グラムのみインス 
卜ールします]または唆で確認しま 
す]を選択する場合は、[それぞれの 
オプションについての詳細情報を 
表示します]をク U ックし、内容をよ 
<お読み < ださい。 







































































































各種設定び自動的に行われた後 au 下の画面び表示されます。 



狙手順©で設定したノ V 。 スワー 
ドを入力して S をクリック 
する。 


曰付 

カレンダー上部の◄►をク U ック 
して年月を選び、曰をク U ックし 
ます。 


時刻 

時間、分、秒をクリックした後、数 
字を直接入力するか、時刻のち側 
の令をクリックします。 


パスワードを設定していない場 
合、この操作は不要です。 


Windows に□グオンします。 

卜-初期設定を行っています。--」の画面が表示され、各種設定が行われた後、 Windows が起動します。 


「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表 
示された後、 Windows が自動的に再起動します。そのままお待ちください。 

この間、 AC アダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。 

再起動した5、 Windows のセットアップは完了です。 


デスクトップの S 请。7をダブルクリックしてインターネットやセキュリティの設定を行ってください。 

轉- 

♦本機では、 J \- ドディスクドライブの管理情報などが八ードディスク内に定期的に記録されます。 
記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。 

これ5の情報は、万が一八 ー ドディスクが故障したとさの原因を推定するためにのみ使用するもの 
で、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的じ(外に使用したりすることはありません。 
この機能を無効にするには、 PC 情報ビューアーの [ A — ドディスク使用状況]の[管理情報の履歴 
を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて [0 K ] をク 
リックしてください。 

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップの八ードディスクの使い方に関するお知5せ機能^1も 
無効になります。 

詳しくは、@]『操作マニュアル』「厘（レッツノー ト活用）」の「パナソニックか5の必要な情報を 
確認する」および^『困ったときの Q & A 』 「本機の使用状態を確認する」をご覧ください。 

八ードディスクの使い方に関するお知5せ機能は、八ードディスク内蔵モデルのみの機能です。 
♦セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト（マカフィー•インターネットセキュリティベーシッ 
クエディション）のご利用をお勧めします。 

詳しくは、^『操作マニュアル』「心技（セキュリティ）」の「ウイルスの感染を防ぐ」をご覧くださし、。 
〔 CD/DVD ドライブ内蔵モデルの場合） 

♦工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ]などで CD / 
DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。 
また、オンにしたとき、通知領域に「新しい八ードウエアが見つかりました」と表示される場合が 
あります。 
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設定を変更ずる 


Windows のセットアップ時にパスワードを設 
定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更した 
い場合は、セットアップ完了後、次の手順で変 
更でさます。 


パスワードを設定ずる_ 

次の手順で設定してください。 

〇 〇 (スタート)- [] ント□-ルパネル]をク 
リックし、[ユーザーアカウント]をクリツ 
クする。 

スタート 



Q [ Windows パスワードの変更]をクリック 
する。 



@ [アカウントのパスワードの作成](または 
[パスワードの変更])をクリックする。 


か. 《ューヴー アカウント ► ューヴー アカウント ， lining an 

/ a つード u セット ディスク 

ネか1■'つーク J なつードの巧 

フアイ明まの芭里 

ューヴーブロフアイィレの^ 
ブロバティの 構压 

奇境在巧的な 

----- Si 

ユ ー ヴーアカウン W 巧ち 

、 アカウシ wjtx つードのホな ) —— 

田謹ち iM = 血 

•アカクントる (放で >1^91 

• ァヵ。シ 

9用のアカ。 ン 

> ユーヴ ー7 力。シト agflyfilsw ヒまたは 無 awt 


0画面に従ってパスワードを入力する。 

設定したパスワードは必ず覚えておいて< 
ださい。パスワードを忘れると Windows に 
□グオンでさな<なります。 



回パスワードを忘れたときのために、自分だ 
けにわかる、パスワードを思い出すための 
ヒントを入力する。 



回[パスワードの作成](または[パスワードの 
変更])をクリックする。 


/なワードに大文ずがままれる«かま、巧回巧じように入力する细ザあります. 


をクリックし、ウィンドウを閉じる。 

パスワードの設定はこれで完了です。 

强 メて )- 

• Heaps Lockfl が □ 、ソ々ホれてし、た-り、 ISa ホ ffl I , 

てテンキーモードが有効になっていたりする 
と、設定したいパスワードと異なるパスワード 
が入力/設定されてしまうおそれがあります。 
•設定したパスワードは必ず覚えておいてくだ 
さい。パスワードを忘れると Windows に □ 
グオンでさな< な0ます。 

























































































自動更新を設定する 


「4 Windows をセツトアツプする」の手順© 
(今8ページ）で[後で確認します]を選択した 
場合などに行ってください。 

自動更新を「有効」にしておくと、インター 
ネツト接続時に Windows の重要な更新プ□グ 
ラム（セキュリティの更新など）が提供され 
ていないか定期的に確認され、自動的にインス 
トールされます。 

〇 © (スタート）-[コント□-ルパネル]を 
クリックし、[セキュリティ状態の確認]を 
クリックする。 

スタート 



呂[自動更新]-[設定の変更]をクリックする。 

[自動更新]びすでに「有効」になっている 
場合は、[設定の変更]は表示されません。 



© [自動的に更新プ□グラムをインストールし 
ます]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」の画面び表示さ 
れた場合は[続行]をク U ックしてくださし、 



手順©の画面に戻ります。 

[自動更新]び「有効」になっていることを 
確認してください。 

0国をクリックし、表示しているウィンド 
ウをすべて閉じる。 

自動更新の設定はこれで完了です。 

轉 : Z1D - 

♦自動更新が「有効」になっているとさに設定 
を変更するには、©(スタート)-[コント □— 
ルパネル]-[セキュリティ ]- [自動更新の有効 
化または無効化]をクリックしてください。 
















































別売 0 商品 


品 名 

ご注文時の品番 

対応機種（シリーズ ） ^1 

CF - F 8 

CF - Y 8 

CF - W 8 

CF - T 8 

CF - R 8 

AC アダプター（電源コード付さ） 

CF - AA 6 已 02 AJS 

◎ 

- 

- 

- 

- 

CF - AA 1632 AJS 

- 

◎ 

- 

- 

- 

CF - AA 6372 AJS 

- 

- 

◎ 

◎ 

- 

CF - AA 6282 AJS 

- 

- 

- 

- 

◎ 

バッテリーパック 

CF-VZSU 已 6 U 

◎ 

- 

- 

- 

- 

CF - VZSU 4 已 U 

- 

◎ 

- 

- 

- 

CF - VZSU 51 AJS (シルバー) 
(公称容量日.8 Ah ) 

- 

- 

◎※召 

◎ 

- 

CF - VZSU 日 7 JS (ブラック） 
(公称容量日.8 Ah ) 

- 

- 

◎※召 

- 

- 

CF - VZSU 52 AJS (シルバー)※ s 
(軽量バッテリーパック： 

公称容量 2.9 Ah ) 

- 

- 

〇 

〇 

- 

CF - VZSU 49 U (シルバー) 

- 

- 

- 

- 

〇)※2 

CF - VZSU 已 4 U (ブラック） 

- 

- 

- 

- 

〇)※2 

RAM モジュール 

CF - 巨 AWO 已 12 AU 
(已12 M 目※ 4) 

- 

〇 

- 

- 

- 

CF - 巨 AW 1024 AU 
(1 G 巨※ 4) 

- 

〇 

- 

- 

- 

CF - 巨 AK 1024 U 
(1 G 巨※ 4) 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

CF - 巨 A 巨2048 U 
(2 G 目※ 4) 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

外部 FDD (US 目接続外付け3.已型3モード対応） 
(1.44 MB ^/1.2 MB ^/720 KB 《 s )《7 

CF - VFDU 03 U 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ポータブル DVD-ROM & CD - R/RW ドライブ 

KXL-C 巨4已 AN 




〇 

〇 

DVD MULTI ドライブ 

LF - P 967 C 

〇 

〇 

LF - P 968 C 

ミニポートリプリケーター 

CF-VE 巨 U 0 已巨し） 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

CF - VEBU 08 U 

〇 

- 

- 

- 

- 


別売り商品の名称と品番は最新のカタ□グでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。 

表中の記号は次のとおりです。 

◎:対応（パソコン本体の付属品と同等品） 

〇 :対応 

A :対応（一部制限事項あり） 

一：非対応 

《2バッテリーパックの色によって品番が異なります。ご注文の際は、必ず色をご確認のラえ、品番を間違えずにご注夕して 
<ださい。 

《3ブラックの軽量バッテリーパックはありません。 

《41 M 目二1，日48,已7目バイト、 1 G 目二1，0731741，824パ’イト 
※已1 MB 二1，024,000 ノ（イト 

0 S または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で M 目表示される場合があります。 

※目1 KB 二1|日24バイト 

《7 1.2 MB と720 KB は読み書を可能/フォーマット不可 

《8 CD / DVD ドライブ内蔵モデルの場合、再インス!ルおよび八ードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けの 
CD / DVD ドライブでは行えません。 


パナソニックグループのショッピングサイト 「My Let ' s 俱楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは 「My 
Let's 俱楽部」の Web ぺージ （ http :// club . panasonic . jp / mall / mylets / open /) をご確認ください。 
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© 画面に表示されている使用許諾契約書をよ 
く読み、 [「 i - フイルター」を使ってみる]を 
クリックする。 


が AOOOttU 巧ィ; 


F«M 巧■(な Tf : 


ジ9ルアーツ株まミ 

. . . . . 一- 5) とデジ9ルア — 

されるまかな S 巧(な Tr ホ H 的 J といろ)の巧ました}!朽害1 
は、こがほ巧するソフトウ I ア S 品じけ毎されているフ日ヴラム度び阳 s «« 巧びにこ 
巧巧許託!こご同をいただけましたら、!: n - フペレタ ー J を使ってみミ 


巧巧が a 巧するソフトウ^ 


回「 n - フィルター」の開始」画面で[次へ]をク 
リックする。 


[「トフィルタ ーJ の開始 


をごか用いただき、 a にありがと5ごさいまず。 


ホおし巧を巧用されるお S さまはこちちをクリックしてくだをい， 



シリアル ID を持っているお客さま 


ホ持ちのおるさミ 
) をご覇入いただ t 


__また Iかいケージやダウン□-ドが売で 
f ぃてぃるおささまはこち5ホクリックしてく 


@「セットアップタイプ」画面で[かんたんイ 
ンス I -ール]をクリックして[次へ]をクリッ 
クする。 



© 「インストール準備の完了」画面で[インス 
I -ール]をクリックする。 

インストールび始まります。 


本機には、フィルタ U ンクソフトとして 「 i - フィ 
ルター 5.0」30日お試し版（じ(降、 i - フィル 
ターと表記）び用意されています。 
i - フィルターを使うと、おテさまに見せたくな 
いサイトへのアクセスを遮断したり、利用時間 
を制限したり、ネットの閲覧状況を確認したり 
することびでさます。 

i - フィルターを使用するには、セットアップび 
必要です。 

- 

参フィルタリングソフトを2つじ(上インス I -一 
ルしている場合、同時に2つじ(上のフィル 
タリングソフトを有効にしないでください。 
フィルタリング機能が正しく動作しない場合 
があります。 

♦本機に搭載されている i - フィルターは、30 
曰間限定のお試し版です。無償でご利用いた 
だけるのはセットアップした後30日間です。 
30曰のお試し期間終了後、引き続きお使い 
になる場合は、「継続利用の手続さ」（有償） 
が必要です。 


セツトアップずる 


操作中に「ユーヴーアカウント制御」画面び表 
示された場合は、[続行]をク IJ ックしてくださ 
い。また、「セキュ U テイの警告」画面び表示さ 
れた場合は[はい]をク U ックしてください。 

〇管理をのユーザーアカウントで□グオンする。 

© デスクトップの(有害サイトか5守る i 
フイルターのセットアップ）を夕'ブルク 
リックする。 

©「 i - フイルター 5.0 インス I -ール」画面で[次 
へ]をクリックする。 


有害サイトか S お子をまを守る 


0「使用許諾契約」画面の内容をよく読み、 
[使用許諾契約の全条項に同意します]をク 
リックして[次へ]をクリックする。 


_ ろゆるまおの辖ま、説明、 

’喊こ语ホします。甲は本のトウ:[ア製品をインストール质らかじめインストづ時れをが 
■ij) することで、本契約まに同ましたものとします。この巧をじのみ、甲は本ソフトウエ 

! かキ f- 同がれわ ' 、巧 A けホ 、 rj k 


I 甲ろ P 占のをままをは了おじ语 
おでが入された巧さは「ほ用. 

I で ♦ リ且 f-im 巧 ! 文れス拙姑 ; "TPiTVi 

© ほ巧巧諾契もうのを巧に同ましません(の r を)ま巧許 I を装わのを莫巧に筒音しまず:, 


i 化 R 7 VI は巧た： *■ 巧田 f- ナトス r レがア • 去丰づ•ホミ 


占<戻る過*|1汝ヘ地> || [ 


⑩ 「無料お試し版ダウン□-ドお申し込み」画 
面で、画面の指示に従って必要事項を入力 
する。 



が。期境 
} す初環 
甘で。る 
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有害サイトか6お子さまを守る 


①メールアドレスと名前を入力する。 



②画面をスク□ールして管理パスワードを 
入力する。 



•管理パスワードは、半角英数字で]日文字 
じ(内で入力してください。「管理パスワー 
ド」にパスワードを入力した後、下段の 
[確認入力]にも同じノてスワードを入力し 
てください。 

-大文宇、ル文宇に注意して入力してくださ 
い（区別されます）。 

-管理パスワードを入力しなくてち使用でさ 
ますび、パスワードを設定されることをお 
勧めします。 


の [ 「ぉ預りする個人情報の取り扱いについ 
て」]をクリックする。 

I「お巧りする但人情巧の巧りあいについてこ同居の上.送信のきをなをしてください， ffi 

同意し T 巧認画面へ] ：| 


啦 内容をよく読み、をクリックして 
Internet Explorer の画面を閉じる。 

© [同意して確認画面へ]をクリックする。 

r わ g りする B 人がお畑!0没いIこついて J に同岩の上、送居内 g を* S レてください， 。 

同意してお認画面へ 


© 「お客さま情報登録完了」画面に表示されて 
いる内容を確認し、メモをとる。 

シ U アル ID および E - Mail アドレスは、各種 
手続さを行ラとさに必要です。絶対に忘れ 
ないよラにしてください。 



啦 画面をスク□ールして[完了]をクリックする。 



7 ンヶ-卜 ] 

ま其ごな巧をお田かせください • 1 

おまさまのバソコシに r トフィがイシストール 
(導入）されました. 

[完了]をクリックしてこのべージを曲じてください， 

完了 


これで初期設定は完了です。 

フィ；レターデータや i - フィ j レターのプ〇グラ 
ムは随時更新されています。インス!-ール 
直後は、24時間ごとに自動的にアップデー 
卜を実行する設定になっています。この実 
行間隔の設定は、変更することびでさます。 


喊メ。- 

30曰のお試し期間び終了すると、 i - フィルター 
の機能び使えなくなり、「継続利用の手続さ」画 
面び表示されます。 

-継続して使用しない場合： 
i - フィルターをアンインストールしてください。 
-今後わ継続して使用される場合： 

申し込みび必要です（有償）。次の手順に従つ 
てください。 

1. デスクトップの困 | ( i - フィルター己 0) を 
ダブルク U ックする。 

2 . 「管理ノ（スワードの入力」画面で管理パス 
ワードを入力し、 [0 K ] をク U ックする。 

3. [継続利用の手続さ]をク U ックし、「継続 
利用の手続さ」画面の指示に従って継続手 
続さを行う D 


© 「お申し込み内容の確認」画面の内容を確認 
し、修正する必要がなければ[登録する]を 
クリックする。 

修正する場合は[修正する]をク U ックして 
入力してください。 


























































































o デスクトップの @1 ( i - フィルター日. 0) を 

ダブルクリックする。 

呂管理パスワードを入力し、[日 K ] をクリックする。 

管理パスワードを忘れたとさは、[管理パス 

ワー ドを忘れた場合 ] をク U ックして「パス 

ワー ド解読キー」発行の手続さを行ってくだ 

さい。 

© [フィルタリング設定]をクリックする。 

0利用者を追加する。 

① [利用者の追加*編集*削除]をクリックし、 
[新しく利用ちを作成する]をクリックする。 

② 画面に従って利用者の情報を入力し、「関 
連付ける Windows アカウント」を選択し 
て[次へ]をク U ックする。 

③ フィルターの強度を設定して[登録]をク 
IJ ックする。 

④ [戻る]をク IJ ックする。 

© 利用者ごとに設定を変更する。 

① 「設定を行う利用者の選択」で利用者のア 
イコンをク IJ ックする。 

② ち側の項目から変更したい設定をク U ッ 
クし、画面に従って設定を変更する。 


フイルター機能のち効/無効を切り 
替える_ 


〇デスクトップの 困 i ( i - フイルター己. 0) を 
ダブルクリックする。 

百管理パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする。 

管理パスワードを忘れたとさは、[管理パス 
ワー ドを忘れた場合 ] をク U ックして「パス 
ワー ド解読キー」発行の手続さを行って<だ 
さい。 

因有効にする場合は [ ON ] を、無効にする場合 
は [ OFF ] をクリックする。 



フイルター機能を設定ずる 
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保証と アフターサービス （よくお読みくだを い) 


( 修理は A 

「マイレッツ俱楽部カスタマーデスク」へ！ 

その他のお問い合わせは 

V 「お客様ご相談センター」へ！ ノ 

■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。よ 
くお読みの後、保存してください。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 
[消耗品（バッテリーパック）を除く] 


■補修用性能部品の保ち期間 rwi 

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用 
性能部品を、製造打ち切り後目年保有しています。 
ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するため It ■必要な部品です。 


■海かでの使用について 

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などに 
は準拠しておりません。ミ毎外での使用について、 
当社では一切責任を負いかねます。 

なお、当社ではミ毎外での修理ヴポートを一部の地 
域（アメリカ、ヨー□ッパの2曰か国）で実施して 
おります。本サービスを利用される場合、出国前 
に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願い 
いたします。 

ただし、マイレッツ俱楽部でカスタマイズを行っ 
たモデルは、ミ毎外修理サービス対象外となります。 
http :// askpc . panasonic . co . jp / r / 呂 lobal / index.html 


This product cannot be used in foreign 
country as designed for Japan only . 


修埋を依巧されるとを 


『取扱説明書基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見るを『困っ 
たときの Q & A 』 に従ってご確認の後、直!5ないときは、まず電源プラグを巧いて、マイレッツ俱楽部 
カスタマーデスクへご連絡ください。 

本製品は、当社指定の宅配業者が専用徊包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が 
完了後にお手元までお届けする、早くて便利な修理サービスを実施しております。 


お客さま 



マイレッツ俱楽部 
カスタマーデスク 


弓怯取り•お届け 


宅配便 


パソコン修理 
センター 



■保証期間中は 

保証書の規定に従って修理をさせていたださま 
すので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準 
備いただき、 マイレツ ツ俱楽部カスタ マー デス 
クにご相談ください。また、引き取り修理の送 
料は当社が負担させていたださます。 

■ 保証期間を過ぎているとをは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要 
望により修理させていたださます。ち記修理 
料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 
また、引き取り修理の送料はお客さまのご負 
担となります。 


■修埋料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-送料などで構 

成されています。 

I 技術料 I は、診断-故障個所の修理および 
部品の交換-調整-修理完了時の 
点検などの作業にかかる費用で 
す。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

I 送料1は、お客さまのご依頼により修理 
品を引さ取り、またはお届けする 
場合の費用です。 
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マニュアルやサポ^卜ぺージを確認しても解決できない場合_ 

ツ下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番 （ Panasonic □コマークの下に 
記載）をお伝えください。 


〈本体底面イメージ〉 


r :'相談窓口における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対 
応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話さ 
せていただくときのため、ナンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管 
理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除さ、第兰者に提供しません。お問 
問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。_ 


r よくある質問 （ FAQ )」 「メールでのお問い合わせ」などは Web ページをご活用ください。 
http :// club . panasonic . jp / nnall / nnylets / open / faq / index.htnnl 


Q' 


〇 



F の 欄 にあらかじめ控えておくと便利 

でず。 

C 

F 

— 










修理に関するご相談 

商品についてのお問い合わせは 

マイレツツ俱楽部カスタマーデスク 

ノ くナソニックパソコンお客様ご相談センター 

電話番号 06-6949-2353 

営業時間10:00〜18:00 
(±曰祝曰および年末年始、お盆休みを除く） 
URL http :// www . mylets . jp / 

電話茹ル函 0120 -873029 
FAX (06)6905-5079 

36 已曰/受付 9 時〜 20 時 

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問ち承っております。） 


(2009 年]月]曰現在） 
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I 保証と アフターサービス （よくお読みくだをい） 

ミ肖耗 an • をち がさ bn む*- いこ 

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化•摩耗します。また、一部の部品の劣化•摩耗が原 
因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただ 
くためには、劣化•摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化•摩耗の進み方の違い 
によって、部品を消耗品と有寿命部品に分類しておっています。 


種類 

部品 

備考 

/肖禾 t 口百 

バッテ U —パック 

-お客さまご自身で購入し、交換していただく 

P に □□ C 9。 

-保証期間内でわ有償です。 

有寿命部品 

八ードディスクドライブ 

LCD (液晶ディスプレイ） 
キーボード 

AC アダプター 

IJ チウム電池 

(CD/DVD ドライブ内蔵モデルのみ） 
スーパーマルチドライブ 

-修理による再生びでさない場合（部品の寿 
命）に交換する部品です。 

-保証期間内の修理は無償ですび、部品の寿命 
による交換は、有償になる場合びあります。 

《有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時 
間/]曰、2日0曰/1年の使用で約日年で 
す。ただし、昼夜連続して使用するなど、 
使用状態によっては保証期間内でわ部品の 
寿命による交換び必要になる場合びありま 
す（有償になる場合びあります）。 
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メモ 
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